Z Locherów de Lindenheim 


Florentyna Klotylda Schlosserowa 


wdowa po naczelniku kolejowym 


urodzona w roku 1832, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakra- 
mentami zmarła dnia 20 grudnia Igl2 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w niedzielę dnia 22 b. m. o godzinie wpół do 3 po południu 
z kaplicy Zakładu im. Helclów wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to obrzęd 
zaprasza się Krewnych i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 23 b. m. o godzinie 8 rano w kaplicy Zakładu im. Helclów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


